自宅の停電に最適な懐中電灯アプリ
停電したときに必要なのは、すぐに点く懐中電灯です。広告も読み込み時間もインターネット接続も不要。
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停電から最初の30秒

停電が起きる。あたりは真っ暗。手探りでスマートフォンを探す。この決定的な最初の数秒に必要なのは、今すぐの明かりです。広告を読み込むために5秒もかかるアプリでも、設定画面を3回スワイプした奥に埋もれた懐中電灯機能でもありません。

停電時に役立つ懐中電灯アプリの条件は4つあります。起動が一瞬であること、インターネットなしでも確実に動くこと、ホーム画面ですぐ見つかること、そして停電が続く間ずっと使い続けられることです。


停電中に必要なもの


	すぐ点灯 — 1回タップするだけで明かりがつく。起動画面も広告も読み込みもありません。

	オフライン動作 — 広域停電では携帯電話の基地局が停止することもあります。

	自動オフタイマー — バッテリーを節約できます。停電がいつまで続くかは分かりません。

	画面ライトモード — 家の中を移動するには、まぶしいLEDよりも柔らかな画面の光のほうが適しています。

	SOSモード — 必要なときに窓から助けを求める合図を送れます。

	広告なし — 広告はインターネットを必要とし、明かりが要るまさにその瞬間に画面をふさぎます。




OneTap - Flashlight & SOS — 停電時の備えに

OneTap - Flashlight & SOS は、自宅の停電にぴったりのアプリです。


	ワンタップ起動 ホーム画面のウィジェットから。

	LEDライト ブレーカーを探すときに。

	画面ライト 部屋をやわらかく照らします。

	タイマー 長引く停電でバッテリーを節約。

	SOS 窓から合図を送れます。

	100%オフライン、広告なし。



次の嵐が来る前に、iPhone版OneTapまたはAndroid版OneTapをインストールしておきましょう。
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